Wladyslaw Michal Zebrawski 


b. Urzednik Magistratu, 


urodzony w r. 1802, po długiej a dolegliwéj chorobie opatrzony ŚŚ. Sakramentami zmarł we Wtorek 
dnia 6 Lutego 1883 r. 


Pozostałe dzieci, wnuki i prawnuki zapraszają Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok we Özwartek dnia 8 b. m. 
o godzinie 3 popołudniu z domu pod l. 13 przy ulicy Szpitalnéj wprost na cmentarz, 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w kościele 00. Reformatów o godzinie 10 rano w Poniedziałek dnia 12 b. m. 


W durkarni A. Koziańskiego, w Krakowie Szewka 21. 


